Calculator Ink Roller & Ribbon Cross Reference 

Calculator Ink Rollers and Ribbons are only available by ordering at your RadioShack store through 
RadioShack Unlimited or by calling 1(800)-THESHACK. RSU numbers are not sold on-line. 


Mfr . Model 

Cat. No 

Adler 

10 XP 

11243227 

10 XPD 

11243227 

101 PD 

11243227 

101 XPC 

11243227 

101 XPD 

11243227 

1011 PD 

11243268 

1012 PD 

11243268 

1012 PDII 

11243268 

1021 PD 

11243268 

1121 PDII 

11243268 

1122 PD 

1 0534022 

1123 PD 

11243268 

1124 PD 

1 0534022 

12 P 

11243268 

12 PD 

11243268 

12XP 

11243227 

12 XPD 

11243227 

120 P 

11243268 

120 PD 

11243268 

1200 

11243268 

1204 

11243268 

121 P 

NLA 


121 PD 11243268 

121 XP 11243227 

121 XPD 11243227 

1210 11243268 

1214 P 11243268 

1215 11243268 

1228 PD NLA 

1240 11243268 

126 P 11243268 

UUP 11243268 

1428 PD 11243268 

4212 PD NOVA 11243201 

550 HD 11243177 

800 11243268 

8210 PD 11243227 

PD 1 11243227 

PD 2 11243227 

PD 3 11243300 

PD 4 11243300 

PD 9 11243177 

Admate 

AdlisterlOl P 11243227 

AdlisterlOl PD 11243227 

Micro 101 PD 11243227 

Micro 121 PD 11243227 

APF 

125 A 11243227 

127 11243235 

128 11243235 

180 11243235 

182 11243235 

285 11243227 

285 11243235 

290 11243227 

290 11243235 


Arbm 

4212 11243193 

8210 PD 11243227 

8212 PD 11243227 


Aurora 


11 PD 11243193 

14 PD 11243201 

15 PD 11243235 

16 PD 11243227 

18 PD 11243201 

19 PD 11243268 

82 PD 11243193 

85 PD 11243193 

86 PD 11243193 


Mfr. Model 


Cat . No . Mfr . Model 


Cat. No. 


Aurora Cont’d 

87 PD 

9 PD 

96 PD 

PT 1 0 

PT 10 D 

PT 1 0 P 

PT 12 D 

PT 15 D 

PT 16 D 

BMC 

MPD 105 

MPD 125 

S 12 PD 

Brother 

12 PDX 

MPD 10 

MPD 100 

MPD 12 DX .... 
MPD 12 PDS .. 
MPD 120 

Burroughs 

C 2260 

C 2460 

CItoh 

Cl 12 PDM 


11243268 

11243193 

11243193 

11243235 

11243227 

11243235 

11243227 

11243235 

11243227 


11243227 

11243227 

11243227 


11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 


1 0534022 
1 0534022 


11243227 


Canon 

121 XPD 
CMP 16 


CP 

1000 


CP 

1002 


CP 

1002 

D 

CP 

1003 

D 

CP 

1004 


CP 

1008 


CP 

1010 


CP 

1012 

Dll 

CP 

1012 

II . 

CP 

1013 

D 

CP 

1014 


CP 

1014 

D 

CP 

1016 


CP 

1016 

D 

CP 

1018 

D 

CP 

102 


CP 

1025 D 

CP 

120 D ... 

CP 

1200 


CP 

1201 


CP 

1203 

D 

CP 

1210 


CP 

1212 


CP 

1212 

D 

CP 

1213 

D 

CP 

1215 


CP 

1223 

D 

CP 

1233 

D 

CP 

1241 


CP 

124 D ... 

CP 2000 
CP 2030 
MP D 
MP 10 .. 
MP 11 D 
MP12 D 


MP 

120 


MP 

1216 


MP 

1217 


MP 

1218 


MP 

131 


MP 

141 



11243284 

11269198 

11243268 

NLA 

NLA 

11243268 

11269180 

11243268 

11243268 

NLA 

NLA 

11243268 

NLA 

NLA 

11269180 

11269180 

11243268 

NLA 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

NLA 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

NLA 

NLA 

11243268 

11243268 

11243177 

11243177 

11243219 

11243201 

11243201 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 


Canon, Cont’d 

MP 142 

MP 15 D 

MP21 D 

MP21 D II 

MP31 D 

MP31 D II 

MP41 D 

P 1 D 

P 10 D 

P 10 D II 

P 10 D III 

P 100 D 

P 1004 D 

P 101 

P 101 D 

P 101 D II 

P 101 D III 

P 101 D IV 

P 101 II 

P 101 III 

P 101 IV 

P 1010 

P 1010 D 

P 1011 

P 1012 

P 1012 D 

P 1012 D II 

P 1014 

P 1014 D 

P 1015 

P 1015 D 

P 1016 

P 1016 D 

P 1018 D 

P 1 02 D 

P 102 D II 

P 1 04 D 

P 105 D 

P 12 D 

P 12 D III 

P 121 D 

P 1210 

P 1210 D 

P 1211 

P 1211 D 

P 1218 D 

P 1219 D 

P 1 22 D 

P 1 23 D 

P 1 24 D 

P 1240 D 

P 1 25 

P 125 D 

P 1251 

P 1251 D 

P 1252 D 

P 1 26 

P 1410 

P 1421 D 

P 1440 D 

P 1441 D 

P 15 D 

P 17 D 

P 171 D 

P 18 D 


P 

20 

D ... 

P 

20 

DH 

P 

20 

DX 

P 

21 


P 

21 

D ... 

P 

21 

D II 

P 

21 

D III 

P 

21 

D IV 

P 

21 

DX 


11243268 

11243235 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243177 

11243284 

11243177 

11243300 

11243177 

11269180 

11269198 

11269198 

NLA 

11269172 

11269180 

NLA 

11269172 

11269180 

11269198 

11243268 

11269198 

11269198 

11269198 

NLA 

NLA 

NLA 

11269172 

11269172 

11269180 

11269180 

11243268 

11243227 

11243227 

11243268 

11243268 

11243227 

11243300 

11269180 

11243227 

11243268 

11269180 

11269180 

11269180 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

11269180 

11243268 

11243268 

11243268 

11269180 

11243227 

11243268 

11269180 

11243268 

11243268 

11243268 

11243201 

11243201 

11243177 

11243185 

11243177 

11243177 

11243177 

11243284 

11243177 

11243284 

11243300 

11243177 

11243193 


NLA - No Longer Available 
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Calculator Ink Roller & Ribbon Cross Reference 

Calculator Ink Rollers and Ribbons are only available by ordering at your RadioShack store through 
RadioShack Unlimited or by caliing 1(800)-THESHACK. RSU numbers are not soid on-iine. 


Mf r . Model 
Canon, Cont’d 

P 22 D 

P22 D II 

P 22 DX 

P 23 D 

P 24 D 

P24 D II 

P 24 DH 

P 25 D 

P 26 D 

P26 D II 

P 26 DH 

P2611 

P 28 D 

P 29 D 

PSD 

P3 D II 

P 30 D 

P31 

P31 D 

P 32 D 

P 33 DT 

P 34 

P 34 D 

P 35 D 

P 36 D 

P36 D II 

P 38 D 

P 39 D 

P4D 

P 40 D 

P40 D II 

P41 D 

P 42 DR 

P5D 

P 52 DR 

P6D 

P 60 D 

P 61 D 

P 62 D 

P7D 

P 70 D 

P 71 D 

P8D 

P 80 D 

P9D 

SP 1260 

SP 1260 D 

SP 1410 

Casio 

103 ER 

11 ER 

114 ER 

115 ER 

116 ER 

120 ER 

1410 

2304 ER 

2404 ER 

2408 ER 

800 ER 

DL220 

DL220 A 

DL220 L 

DL250 

DL250 L 

DL250S 

DL270 

DL270 A 

DL280 Z 

DL290 

DR 105 

DR 115 

DR 1220 

DR 125 

DR 1410 

DR 1520 

DR 2280 

DR 3320 

DR 6220 

DR 7220 


Cat. No . 

11243227 

11243201 

11243201 

11269172 

11243177 

11243177 

11243177 

11269180 

11269180 

11243227 

11243227 

11243227 

11243185 

11243227 

11243177 

11243300 

11243227 

11243227 

11243227 

11243201 

11269172 

11243227 

11243284 

11269180 

11269180 

11243227 

11243185 

11243227 

11243300 

11243177 

11243193 

11243177 

11243243 

11243300 

11243243 

11243300 

11243177 

11243177 

11243177 

11243300 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11269180 

11269180 

11269180 


11243227 

11243227 

11243227 

11243193 

11243193 

11243227 

NLA 

NLA 

NLA 

NLA 

11243193 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
1 0534022 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 
11243268 


NLA - No Longer Available 


Mfr. Model 
Casio, Cont’d 

DR 8620 

EPC B 100 Series. 

FR 100 

FR 101 

FR 101 G 

FR 101 S 

FR 1010 

FR 1011 

FR 1015 

FR 105 

FR 105 S 

FR 107 

FR 110 

FR 110 HT 

FR 110S 

FR 1110 

FR 120 

FR 120 C 

FR 121 S 

FR 1210 

FR 1211 

FR 1211 S 

FR 1215 

FR1215S 

FR 122 

FR 125 

FR 125 S 

FR 127 

FR 1500 

FR 221 5 C 

FR 221 5 S 

FR2215SG 

FR 2400 

FR 2600 

FR2650 

FR 300 

FR 3100 

FR 320 

FR 3200 

FR 510 

FR 5100 

FR 520 

FR7250 

FR 80 

FR 90 

FR 95 

GR2100 

GR2150 

GR2200 

GR2250 

GR3250 

GR6250 

HP 100 T 

HR 1 

HR 10 

HR 100 

HR100A 

HR 100 HT 

HR 100S 

HR 100T 

HR 110 

HR 110S 

HR 1105 

HR 12 

HR 120 

HR 121 

HR 15 

HR 150 L 

HR 16 

HR 170 L 

HR 170 LW 

HR 18 

HR 20 

HR 200 

HR 21 

HR 5 

HR 7 

HR 8 

HR 8 A 

HR8B 

HR 88 


Cat. No . 

11243268 

11243268 

11243292 

11243193 

11243193 

11243193 

11243227 

11243227 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243227 

11243201 

11243193 

11243227 

11243227 

11243227 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243227 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243235 

11243235 

11243201 

11243235 

11243193 

11243227 

11243201 

11243268 

11243292 

11243193 

11243193 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243193 

11243300 

11243235 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

11243227 

11243292 

11243227 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243292 

11243193 

11243201 

11243193 

11243193 

11243193 

11243219 

11243193 

11243201 


Mfr . Model 
Casio, Cont’d 

HR 9 

JR 101 

R 110 

R250 

R410 

R510 

MR 100 

MR 100 HT 

PCR 202 

PCR 308 

PCR 408 

PR 101 

PR 121 

PR 128 

PR 7200 

PR 7250 

SR 1 

SR 5 


Cat. No. 

.. 11243219 
.. 11243227 
.. 11243227 
.. 11243227 
.. 11243227 
.. 11243227 
..11243177 
..11243177 
.. 11243193 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243268 
.. 11243193 
.. 11243219 


Citizen 

100 DP 11243227 

101 DP 11243227 

121 DP 11243227 

132 DP 11243227 

200 DP 11243235 

201 DP 11243235 

205 DP 11243235 

220 DP 11243235 

225 DP 11243235 

330 DP 11243268 

335 DP 11243268 

345 DP 11243268 

420 DP 11243268 

90 DP 11243227 

CX 110 11243201 

CX 115 11243201 

CX 123 11243201 

CX 125 11243201 

CX 215 11243201 

CX 220 11243201 

CX310 11243268 

CX 50 11243177 

CX 55 11243201 

CX 56 11243177 

CX 70 11243177 

CX 75 11243177 

Decimo 

VATMAN 100 P 11243227 

VATMAN 1 000 PD 11 243227 

VIP 100 11243227 

VIP 120 11243227 


Elite 

12 PD 11243268 


Facit 

1190 11243268 

1191 11243268 

2202 11243268 

2205 11243227 

2250 11243227 

2254 11243268 

2255 11243227 

2259 11243227 

2261 11243268 

2263 11243268 

2264 11243268 

2265 11243227 

2267 11243201 

C320 11243227 

C340 11243268 

C360 11243268 

C380 11243268 

C390 11243268 


Hermes 

110 PD 

1100 

3000 Series 

3100 

3200 


NLA 

NLA 

1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
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Calculator Ink Roller & Ribbon Cross Reference 

Calculator Ink Rollers and Ribbons are only available by ordering at your RadioShack store through 
RadioShack Unlimited or by caliing 1(800)-THESHACK. RSU numbers are not soid on-iine. 


Mf r . Model 


Cat. No. Mfr. Model 


Cat . No . Mfr . Model 


Cat. No. 


Hermes, Cont’d 

3400 10534022 

3700 10534022 

386 1 0534022 

4200 NLA 

4300 1 0534022 

4500 10534022 

4600 10534022 

4700 10534022 

4800 1 0534022 

5400 10534022 

5500 10534022 

5600 10534022 

5700 10534022 

Auditor 12 11243227 

Ibico 

1002 11243177 

1007 11243227 

1008 11243177 

1009 11243177 

1020 11243292 

1022 11243227 

1030 11243292 

1207 11243193 

1210 11243193 

1212 11243201 

1215 11243201 

1222 11243201 

1225 11243227 

1232 11243268 

1260 11243268 

1262 10534022 

1462 10534022 

Merchant 

125 PD 11243201 

Max (B&E) 

1011 11243227 

ER2000 11243185 

MP 12 11243193 

PD 70 M 11243227 

PD 72 M 11243227 

SPD 12 11243227 

SPD 12 X 11243227 

Mercury 

2300 10534022 

2400 10534022 

2500 10534022 

2600 10534022 

2800 10534022 

Monroe 

12 PD 11243201 

120 PD 11243201 

121 PD 11243268 

122 PD 11243268 

1400 Series EPC 11243268 

1500 Series EPC 11243268 

2015 11243201 

2020 11243268 

2020 A 11243268 

2700 Series 10534022 

2800 Series 1 0534022 

3190 10534022 

4130 10534022 

4140 10534022 

4150 10534022 

MARK II 10534022 

Montgomery Ward 

PD 10X 11243227 

PD 12 X 11243227 

NSC 

410 PD 11243235 


Olivetti 

121 PD 

700 PD 

710 PD 

715 PD 

720 PD 

730 PD 

8730 

8740 

8750 

8760 

8770 

900 PD 

910 PD 

920 PD 

930 PD 

EC 122 PD 
EC 162 PD 
HD 6000 ... 
HD 7000 ... 
HD 7100 ... 
HD 7600 ... 
HD 9000 ... 
HD 9100 ... 


11243227 
11243193 
11243235 
11243201 
11243227 
11243268 
1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
11243227 
11243227 
11243227 
11243227 
11243227 
11243227 
11243268 
11243177 
11243201 
11243201 
11243268 
11243177 


Olympia 

CA22 

CP 211 .... 
CPD 3210 
CPP 6201 
DP 610 ... 
EC 2000 . 
EC 3000 . 
EC 4000 . 
EC 4512 . 
EC 5000 . 
EC 6000 . 
EC 7000 . 
EC 7512 . 
EC 8000 . 
EC 8512 . 
PD 2012 . 
PD 3211 . 


NLA 

11243227 

11243227 

NLA 

11243300 

11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243227 

11243227 


Panasonic 

JE 1801 P . 
JE 1803 P . 
JE 1803 P . 
JE 1804 P . 
JE 1805 P . 
JE 1820 P . 
JE 2820 P . 
JE 2821 P . 
JE 2830 P . 
JE 610 P ... 
JE 614 P ... 

JE615 

JE615P... 

JE 630 

JE 630 P... 
JE651 P... 

JE 652 

JE 652 P... 
JE 653 P... 
JE 654 NP 
JE654P... 
JE 655 P... 
JE 656 NP 
JE 656 P... 

JE 658 

JE658NP 
JE 658 P... 
JE 659 P... 
JE 660 NP 
JE661 P... 

JE 680 

JE 685 NP 

JE 714 

JE 715 P ... 
JE 720 P ... 

JE 760 

JE 765 P... 


11243227 

11243284 

11243300 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243300 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243201 

11243300 

11243193 

11243193 

11243193 

11243185 

11243185 

11243201 

11243201 

11243201 

11243193 

11243193 

11243201 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243177 

11243185 

11243219 

11243219 

11243201 


Panasonic Cont’d 

JE 775 11243227 

JE 780 P 11243268 

JE 785 P 11243268 

JE820 P 11243227 


Precise 


3000 10534022 

4000 11243227 

4100 11243227 

4101 11243227 


RadioShack 

EC 3007 

EC 3011 

EC 3012 

EC 3014 

EC 3015 

EC 3021 

EC-3034 

EC 315 


11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

NLA 

11243193 


Royal 

10 HPD ... 

10 PD 

10XP 

10XPD ... 
101 XP .... 
107 PD .... 

110 P 

110 PD .... 
114 PD .... 
116 PD .... 

12X 

1201 PD .. 
121 XP .... 
1211 PD II 

20 PD 

200 P 

210 PD .... 
2100 PD .. 
212 PD .... 
214 PD .... 
216 PD .... 

22 PD 

220 PD .... 

224 PD .... 

2240 

225 PD .... 

226 PD .... 
228 PD .... 
240 PD .... 
242 PD .... 
248 PD II . 

26 PD 

300 P 

315 PD .... 

316 PD .... 
320 PD .... 

40 PD 

400 P 

4000 HD .. 

410 P 

420 P 

4212 PD .. 
4214 PD .. 

45 PD 

450 PD .... 

5 HPD 

50 P 

50 PD 

55 PD 

550 HD .... 
6600 HD.. 
6800 HD .. 
6800 PD .. 
800 PD .... 
800 PD .... 
810 PD .... 
8112 PD .. 
8210 PD .. 
8212 


11243227 

11243177 

11243227 

11243227 

11243227 

11243193 

11243227 

11243227 

11243235 

11243235 

11243227 

11243193 

11243227 

11243268 

11243193 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

11243193 

11243235 

11243177 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243235 

11243268 

11243268 

11243201 

11243268 

11243193 

11243235 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243201 

11243201 

11243227 

11243268 

11243300 

11243227 

11243227 

11243227 

11243177 

11243193 

11243193 

11243201 

11243177 

11269180 

11243219 

11243201 

11243227 

11243227 


NLA - No Longer Available 
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Calculator Ink Roller & Ribbon Cross Reference 

Calculator Ink Rollers and Ribbons are only available by ordering at your RadioShack store through 
RadioShack Unlimited or by caliing 1(800)-THESHACK. RSU numbers are not soid on-iine. 


Mf r . Model 
Royal, Cont’d 

8212 PD 

8500 HD 

8500 PD 

90 PD 

900 PD 

910 PD 

912 PD 

920 PD 

930 PD 

9300 

9300 PD 

950 PD 

9500 

960 PD 

9600 

CMS 200 

CMS 215 

CMS 25 

CMS 481 

CMS 486 

ER 125 

EZVue 550 HD... 
EZVue 6800 HD. 

EZVue 7800 

EZ Vue SMD10.. 

HD 7100 

SMD 10 


Cat. No . 

11243227 

11243268 

11243268 

11243193 

11243177 

11243201 

11243201 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243235 

11243201 

11243268 

11243268 

11243193 

11243193 

11243193 

11243268 

11243268 

11243193 

11243177 

11243193 

11243201 

11243177 

11243177 

11243177 


Sanyo 

6000 P 

CX 3550 

CX 3552 

CX 3553 

CX 5500 

CX 5510 

CX 5512 

CY3420 D .. 
CY 5322 DP 
CY 6200 DP 
CY 7200 DP 

ECR 100 

ECR 105 

ECR 115 

ECR 120 

ECR 125 

ECR 290 

ECR 570 


11243268 

11243235 

11243235 

11243193 

11243235 

11243193 

11243193 

11243268 

11243201 

11243268 

11243268 

11243227 

11243193 

11243193 

11243227 

11243268 

11243193 

11243268 


Sanyo/Serd 

1212 

21 PD N 

60 

61 


11243201 

11243284 

NLA 

NLA 


Sears 

5809 11243227 

SE 1000 11243219 

SR 300 11243201 


Sharp 

3502 

3512 

3522 

3532 

600 Series 

CS 1 1 52 H 

CS 1198 

CS 1 302 A 

CS 1780 

CS 2053 

CS2164 

CS2164H 

CS 2780 

CS 2790 

CS 2800 

CS 2850 

CS 4780 

CS 6302 A 

EL 1021 

EL 1071 

EL 1071 S 

EL 1166 

NLA - No Longer Available 


NLA 

NLA 

NLA 

NLA 

11243268 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

NLA 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243227 

11243227 

11243235 

11243227 


Mfr. Model 


Cat . No . Mfr . Model 


Cat. No. 


Sharp, Cont’d 


EL 

1168 


EL 

1169 


EL 

1182 


EL 

1182 

A .. 

EL 

1182 

S .. 

EL 

1183 


EL 

1185 


EL 

1186 


EL 

1187 


EL 

1188 


EL 

1188 

S .. 

EL 

1189 


EL 

1192 


EL 

1192 

B .. 

EL 

1192 

C .. 

EL 

1192 

D .. 

EL 

1192 

G .. 

EL 

1192 

H .. 

EL 

1192 

S .. 

EL 

1193 

G .. 

EL 

1194 


EL 

1196 


EL 

1197 


EL 

1197 

G .. 

EL 

1197 

G II 

EL 

1197 

H .. 

EL 

1197 

H II 

EL 

1197 

III .. 

EL 

1197 

IV . 

EL 

1197 

N .. 

EL 

1197 

S .. 

EL 

1510 


EL 

1600 


EL 

1600 

B .. 

EL 

1601 


EL 

1601 

H .. 

EL 

1601 

S .. 

EL 

1601 

T ... 

EL 

1607 

G .. 

EL 

1609 


EL 

1610 


EL 

1611 


EL 

1611 

A .. 

EL 

1611 

C .. 

EL 

1611 

H .. 

EL 

1611 

S .. 

EL 

1614 


EL 

1615 


EL 

1619 


EL 

1620 


EL 

1620 

S .. 

EL 

1621 


EL 

1625 

H .. 

EL 

1626 


EL 

1627 


EL 

1628 


EL 

1630 


EL 

1630 

A .. 

EL 

1630 

G .. 

EL 

1871 


EL 

2158 


EL 

2168 


EL 

2169 


EL 

2188 


EL 

2192 


EL 

2192 

C .. 

EL 

2192 

G .. 

EL 

2197 


EL 

2197 

G .. 

EL 

2197 

G II 

EL 

2197 

III .. 

EL 

2197 

IV . 

EL 

2197 

S .. 

EL 

2269 



EL 2607 G . 
EL 2607 TH 

EL 2617 

EL 2620 

EL 2620 S . 

EL 2626 

EL 2626 H . 


11243227 

11243227 

11243227 

11243235 

11243227 

11243300 

11243300 

11243300 

11243292 

11243300 

11243300 

11243227 

11243300 

11243193 

NLA 

11243193 

NLA 

11243193 

11243193 

11243300 

11243292 

11243243 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243227 

11243177 

11243177 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243235 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243201 

11243193 

11243177 

11243201 

11243201 

11243177 

11243193 

11243201 

NLA 

11243193 

11243201 

11243268 

11243268 

11243227 

11243227 

11243227 

11243227 

11243235 

11243201 

11243243 

11243243 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243227 

11243235 

11243284 

11243193 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 


Sharp, Cont’d 

EL 2628 11243201 

EL 2630 A 11243268 

EL 2630 G 11243268 

ER 1000 Series 11243268 

ER2000 Series 11243268 

ER3000 Series 11243268 

QS 1410 11243268 

QS 1710 11243268 

QS 1760 11243268 

QS 1760 A 11243268 

QS 2053 NLA 

QS 2110 11243227 

QS2122A 11243268 

QS 2156 NLA 

QS 2168 11243235 

QS 2169 11243227 

QS 2660 11243268 

QS 2710 11243268 

QS 2760 11243268 

QS 2760 A 11243268 

QS 2770 11243268 

QS 2770 A 11243268 

VX 1015 ECR 11243227 

VX 1079 11243227 

VX 1189 11243227 

VX 1194 11243292 

VX 1199 11243227 

VX 1612 11243268 

VX 1614 11243201 

VX 1652 11243268 

VX 1652 A 11243268 

VX2173 11243227 

VX2183 11243227 

VX2185 11243227 

VX2189 11243227 

VX2612 11243268 

VX2615 11243268 

VX2650 11243268 

VX2652 11243268 

VX2652 A 11243268 

XE 1012 11243227 

XE 1015 11243227 

XE 1016 ECR 11243227 

XE 1017 11243235 

XE 1031 11243227 

XE 1037 11243227 

XE 1054 11243268 

XE 1200 11243227 

XE 1200 ER 11243227 

XEA 120 11243193 

ZL 6500 11243268 

Silver Reed 

10 PDM 11243227 

101 PD 11243227 

121 PD 11243227 

123 PD 11243227 

1231 PD 11243227 

1250 PD 11243227 

1720 PD 11243227 

Swintec 

210 PD 11243268 

212 PD 11243268 

300 DP 11243235 

301 DP 11243201 

401 DP 11243268 

4500 PD 11243268 

4600 PD 11243268 

512 DP 11243268 

514 DP 11243268 

SW20 11243193 

TCA 

CeratecTD2 11243227 

CQD 10 11243227 

DP 1200 11243227 

PDP 12 11243227 

RL 100 11243227 
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Calculator Ink Roller & Ribbon Cross Reference 

Calculator Ink Rollers and Ribbons are only available by ordering at your RadioShack store through 
RadioShack Unlimited or by caiiing 1(800)-THESHACK. RSU numbers are not soid on-iine. 


Mf r . Model 


Cat. No. Mfr. Model 


Cat . No . Mfr . Model 


Cat. No. 


Teal 

100 

PD ... 

110 

P 

110 

PD ... 

120 

P 

121 

P 

123 

P 

125 

PD ... 

200 

P 

210 

PD ... 

210 

PD ... 

211 

PD ... 

212 

PD ... 

220 

P 

221 

P 

CP 

D2 P . 

CP 

32 PD 

CP 

33 PD 


11243227 

11243284 

11243284 

11243268 

11243268 

11243268 

11243227 

11243268 

11243227 

11243284 

11243227 

11243201 

11243268 

11243268 

11243227 

11243227 

11243227 


Texas Instruments 

Tl 5005 

Tl 5005 II 

Tl 5005 II B 

Tl 5006 

Tl 5010 

Tl 5015 

Tl 5024 

Tl 5027 

Tl 5027 II 

Tl 5029 

Tl 5029 A 

Tl 5029 II 

Tl 5030 

Tl 5030 II 

Tl 5032 

Tl 5032 

Tl 5033 

Tl 5033 II 

Tl 5033 SV 

Tl 5034 

Tl 5034 X 

Tl 5035 

Tl 5035 II 

Tl 5040 

Tl 5042 II 

Tl 5045 

Tl 5045 II 

Tl 5045 II A 

Tl 5045 SV 

Tl 5054 

Tl 5085 

Tl 5120 

TI5130 

Tl 5130 II 

Tl 5132 

TI5135 

Tl 5140 

Tl 5142 

Tl 5142 II 

Tl 5142 III 

TI5150 

TI5155 

TI5160 

Tl 5160 II 

Tl 5213 

Tl 5217 

Tl 5219 

Tl 5219 II 

Tl 5310 

Tl 5317 

Tl 5320 

Tl 5320 II 

Tl 5330 

Tl 5340 

Tl 5345 II 

Tl 5630 

Tl 5650 

Tl 5660 

Tl 8210 

Tl 8230 

Tl 8250 


11243177 

11243177 

11243177 

11243177 

11243300 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243177 

NLA 

11243219 

11243193 

11243193 

11243193 

11243193 

11243201 

11243201 

11243193 

11243235 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243201 

11243219 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243235 

11243227 

11243235 

11243235 

11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243235 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243201 

11243227 

11243268 

11243268 

11243235 

11243227 

11243268 


Toshiba 

1 200 Series EPC 11 243268 

1232 PV 11243268 

1264 PV 11243268 

BC 1014 PV 11243284 

BC 1020 PV 11243300 

BC 1022 PB 11243227 

BC 1024 PV 11243227 

BC 1026 PV 11243227 

BC 1026 PV 11243235 

BC 1215 PB 11243227 

BC 1226 PV 11243227 

BC 1226 PV 11243235 

BC 1233 PV 11243227 

LC 1028 PV 11243300 

Tosho 

720 PD 11243227 

723 PD 11243227 

Towa 

1010 PD 11269198 

125 PDM 11243193 

DP 100 11243227 

DP 120 11243227 

DT 720 11243227 

DT721 PD 11243227 

MP 100 11243227 

MP 120 11243227 

MP 120 11243227 

MS 120 PD 11243227 

Triumph 

12 XP 11243227 

12XPD 11243227 

PD 1 11243227 

Unisonic 

LC 1130 P 11243177 

XL 109 11243284 

XL 1119 11243177 

XL 112 11243284 

XL 1120 11243177 

XL 1128 11243177 

XL 1129 11243177 

XL 1136 11243201 

XL 1142 11243193 

XL 1149 11243219 

XL 1149 A 11243193 

XL 1149 A 11243219 

XL 1157 11243177 

XL 1158 11243177 

XL 1159 11243177 

XL 118 11243235 

XL 118 B 11243227 

XL 119 11243235 

XL 119 B 11243227 

XL 120 11243227 

XL 1247 11243201 

XL 1248 11243201 

XL 1249 11243201 

XL 1250 11243201 

XL 1257 11243201 

XL 1267 11243201 

XL 127 11243227 

XL 129 11243227 

XL 130 11243227 

XL 132 11243227 

XL 134 11243235 

XL 134 B 11243227 

XL 136 11243235 

XL 149 A 11243219 

Uniwell 

U 100 11243193 

U 118 11243193 

U 128 11243193 

Victor 

12 P/ 12 PD 11243227 

1210/1220 11243193 

1230 11243201 

1242 11243193 

1250 11243227 


Victor, Cont’d 

1250 A 

1260 

1280 

1280 A 

1280 III 

1430 

1460 

1500 

1500 A 

1520 

1520 A 

1520 III 

1530 

1530 A 

1530 III 

1550 A 

1550 III 

1560 

1560 A 

1560 III 

1570 A 

1570 III 

1600 Series ... 
302 D 

305 

306 

510 

600 

605 

605 

610 

620 

670 

850 

PD 1242 

PD 1245 


11243227 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

NLA 

1 0534022 

NLA 

1 0534022 
1 0534022 

NLA 

1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 

NLA 

1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 
1 0534022 

NLA 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

11243268 

NLA 

11243268 

11243268 

NLA 

11243268 

11243193 

11243201 


Welco 

10 PD 11243284 


NLA - No Longer Available 
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